Olympia DG 300 


Für jeden Arbeitsplatz das richtige 
Diktiergerät — das ist unser System. 
Unser System 300. Denn nicht jeder 
Arbeitsplatz ist gleich. Und darum kann 
auch nicht jedes Diktiergerät für Sie 
das richtige sein. 


Natürlich wünschen Sie ein Gerät, das 
genau Ihren Anforderungen entspricht. 
Vielleicht ein Büro-Diktiergerät. Oder 
ein Diktat-Wiedergabegerät ausschließ- 
lich für das Übertragen in die Schreib- 
maschine. Oder ein netzunabhängiges 
Diktiergerät. Oder eine zentrale Tele- 
fon-Diktieranlage. 


Prüfen Sie genau, bevor Sie sich ent- 
scheiden. Das richtige Gerät am rich- 
tigen Platz hilft Ihnen, Zeit und Kosten 
zu sparen. 


Wir verkaufen Ihnen ein Diktiersystem. 
Mit jedem Diktiergerät. 


Diktieren mit System 

Wir stellen Ihnen hier die vier Geräte- 
typen unseres Diktiergeräte-Systems 
300 vor. Alle Geräte dieses Systems 
arbeiten mit der gleichen Diktatfolie als 
Tonträger. Eine besprochene Folie 
kann also mit jedem Gerät des Systems 
abgehört werden. 
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Olympia Büro-Diktiergerät 302 

Das ideale Gerät für jedes Büro, in dem 
viel diktiert wird. Sie konzentrieren sich 
ganz auf das Diktat. Denn alle Diktat- 
Funktionen werden vom Mikrofon aus 
ferngesteuert. Beim Übertragen in die 
Schreibmaschine geschieht das von der 
Fußtaste aus. 


Durch optische Betriebsanzeigen wird 
jede Fehlbedienung ausgeschlossen. 
Ein akustisches Signal meldet recht- 
zeitig Beginn und Ende der Diktatfolie. 
Kontrollwiedergabe ist jederzeit mög- 
lich. Entweder über das Universal- 
mikrofon. Oder über den Gerätelaut- 
sprecher. 


Nach Wunsch erfolgt die Diktatwieder- 
gabe über den Kopfhörer oder 

über den Gerätelautsprecher. Der 
Schnellsucher erleichtert das Wieder- 
finden bereits diktierter Stellen. 


Mühelos auch die Diktatlöschung: 
Durch den Schnellöscher oder auto- 
matisch beim Neubesprechen der 
Diktatfolie. 


An das Olympia Diktiergerät 302 kann 
zusätzlich auch ein Telefonadapter an- 
geschlossen werden: Für die Aufzeich- 
nung wichtiger Gespräche oder das 
Verstärken über den Geräte- oder 
Mikrofonlautsprecher für Mithörer. 
Zusätzlich kann dieses Gerät auch mit 
Indexmarkierung geliefert werden. 
Auch sie wird vom Mikrofon aus fern- 
gesteuert. 


Das Olympia Diktiergerät 302 ist um- 
schaltbar auf folgende Netzspannun- 
gen: 110, 125, 220 und 240 V 
Wechselstrom 50-60 Hz. 


Sie können also überall damit arbeiten. 


Und durch seine handlichen Abmes- 
sungen findet es auf jedem Schreib- 
tisch seinen Platz. 


Olympia Diktat-Wiedergabegerät 303 
Das Olympia Diktiergerät speziell für 
die Wiedergabe von Diktaten und das 
Übertragen in die Schreibmaschine. 


Die Bedienerin kann sich ganz auf ihre 
Schreibmaschine konzentrieren. Denn 
alle Funktionen (Start, Stop und 
Schnellrücklauf) werden durch Fern- 


steuerung mit der Fußtaste ausgelöst. 


Die Laufgeschwindigkeit der Diktatfolie 
während der Diktatwiedergabe ist 
durch einen Schalter leicht regulierbar. 


Die Diktatwiedergabe erfolgt über die 
Kopfhörerkombination Teleclip D. 


Das Gerät ist wahlweise einstellbar auf 
die Spannung 110, 125, 220 oder 
240 V Wechselstrom 50-60 Hz. 


Netzunabhängiges Diktiergerät 301 
Diktieren auch ohne Netzanschluß. 
Das können Sie mit dem Olympia- 
Diktiergerät 301. 


Das Diktiergerät 301 arbeitet mit einem 
Nickel-Cadmium-Sammler. Er garan- 
tiert eine Diktatzeit von acht Stunden, 
nach DIN 45525. Nach Ablauf dieser 
Zeit wird das Gerät einfach an das 
Stromnetz angeschlossen und über 
das Ladegerät wieder aufgeladen. 


Auch während des Aufladens kann 
noch diktiert oder abgenommen wer- 
den. Alle Bedienungsfunktionen des 
Gerätes werden vom Universalmikro- 
fon aus ferngesteuert. Auch Kontrollen 
während des Diktates können über das 
Mikrofon vorgenommen werden. Es 
gibt das Diktat laut und deutlich wieder. 


Bei der Diktatwiedergabe wird mit der 
Fußtaste auf Start, Stop oder Schnell- 
rücklauf geschaltet. Schnellsucher oder 
Rücklauf erleichtern das Wiederfinden 
bereits diktierter Stellen. 


Auch bei diesem Gerät ist die An- 
schlußmöglichkeit für einen Telefon- 
adapter vorhanden. 


Bei allem Bedienungskomfort ist das 
Diktiergerät 301 ausgesprochen hand- 
lich. Auf Wunsch erhalten Sie das Gerät 
in einem formschönen Kunststofftrage- 
koffer. 


Olympia zentrale Telefon-Diktieranlage 
In jedem Betrieb gibt es Mitarbeiter, 
die nur gelegentlich diktieren. Speziell 
für diese Arbeitsplätze hat Olympia die 
zentrale Telefon-Diktieranlage ent- 
wickelt. Wer ein Telefon besitzt, kann 
an die Anlage angeschlossen werden 
und braucht damit nicht auf die Vorzüge 
eines Diktiergerätes zu verzichten. 


Über den Fernsprecher wird das Diktat 
direkt in die Diktatzentrale gesprochen. 
Dabei ist die Bedienung so einfach, 

wie bei einem normalen Diktiergerät. 
Die Steuerbefehle — Aufnahme, Stop, 
Rücklauf, Wiedergabe — werden durch 
Impulse vomTelefon über die Telefon- 
vermittlung und den Steuerteil an das 
Gerät gegeben. 


In der zentralen Aufnahmestelle zeigen 
Leuchtsignale, auf welches Gerät ge- 
rade diktiert wird, welches frei ist oder 
bei beendetem Diktat für die nächste 
Aufnahme wieder freizugeben ist. Die 
besprochene Folie geht dann sofort an 
die Phonotypistin. Und von dort kommt 
der geschriebene Brief an den Diktie- 
renden zurück. 


Die zentrale Diktieranlage bietet aber 
noch eine weitere, vorteilhafte Einsatz- 
möglichkeit: Bei der Aufgabe von Fern- 
schreiben. Der Text des Fernschrei- 
bens ist in wenigen Sekunden per Tele- 
fon in das Telefondiktiergerät gespro- 
chen. Die Fernschreiberin kann dann 
das Diktat direkt vom Gerät in den 
Fernschreiber übertragen. Das ist die 
einfachste Methode für die Aufgabe 
von Fernschreiben. Und auch die 
schnellste. 


Die Einrichtung einer zentralen Diktier- 
anlage ist keine Platzfrage. Nicht am 
Arbeitsplatz des jeweiligen Teilneh- 
mers. Und auch nicht in der Aufnahme- 
stelle. Aber sie ist eine Frage der wei- 
teren Rationalisierung der Textver- 
arbeitung — auf breiter Basis. 
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Das richtige Zubehör für jeden 
Arbeitsplatz 

Entwickelt nach den Erfahrungen und 
Anforderungen der Praxis. Bitte über- 
zeugen Sie sich: 


Diktatfolie 

Sie ist der Tonträger des Olympia- 
Diktatsystems und praktisch unbe- 
grenzt oft besprechbar. Die Diktatfolie 
hat eine Aufsprechzeit von 10 Minuten 
— das entspricht in der Praxis etwa 3 
bis 4 normalen Geschäftsbriefen. So 
können also verschiedene Diktatfolien 
jeweils an mehrere Schreiberinnen ver- 
teilt werden. Die Geschwindigkeit der 
Korrespondenzabwicklung kann da- 
durch erheblich gesteigert werden. 


intunetuogen 10: Form un Anmerkungen wong Arcksıe 


Die Verwendung der Diktatfolie — sie 
ist ein Kurzzeittonträger — gestattet, 
mit einer Folie einen bestimmten Vor- 
gang zu erledigen. Vorgang und ent- 
sprechende Diktatfolie werden in eine 
Klarsichthülle gelegt und der Schrei- 
berin übergeben. So bleiben Vorgang 
und Diktatfolie immer zusammen. Die 
Post wird einfach und ordnungsgemäß 
erledigt. 


Universalmikrofon 

Alle entscheidenden Funktionen wer- 
den vom Universalmikrofon (9) aus 
ferngesteuert. Mit dem Schiebeschalter 
wird auf Aufnahme, Stop, Wiedergabe 
und Rücklauf geschaltet. Mit dem 
Schalter für Indexmarkierungen kön- 
nen Hinweiszeichen auf die Notizstrei- 
fen gebracht werden. Darüber hinaus 


läßt sich das Mikrofon auch zum Ab- 
hören bereits diktierter Stellen ver- 
wenden. 


Notizstreifenblock und 
Diktatzettelblock 

Sie helfen der Schreiberin beim Auf- 
finden bereits diktierter Stellen und 
dienen auch als Unterlage. Auf beiden 
können die jeweiligen Briefanfänge ge- 
kennzeichnet werden. Nach einiger 
Übung ersieht die Schreiberin daraus, 
welches Briefbogenformat zu wählen 
ist. Außerdem können später diktierte 
Briefe, die jedoch beim Schreiben vor- 
gezogen werden sollen, auf der Diktat- 
folie sofort gefunden werden. Notiz- 
streifenblock (6), Diktatzettel (8). 


Galvanischer Telefonadapter 

Der Telefonadapter (5) ermöglicht die 
Aufzeichnung von Telefongesprächen 
(bei den Modellen 302 und 301). So 
können wichtige Gespräche im Wort- 
laut festgehalten und geschrieben wer- 
den. 


Fußtaste 

Bei der Diktatwiedergabe erfolgt die 
Steuerung aller Olympia-Diktiergeräte 
von der Fußtaste aus (3). Durch einen 
leichten Druck mit dem Fuß werden die 
Funktionen Abhören, Stop und Rück- 
lauf ausgelöst. Die Schreiberin braucht 
also während der Diktatabnahme die 
Hände nicht von der Tastatur zu neh- 
men. 


Ladegerät 

Zum Wiederaufladen des Diktierge- 
rätes 301 wird dieses durch das Lade- 
gerät (1) mit dem Stromnetz verbun- 
den. Während der Aufladezeit leuchtet 
eine Kontrollampe auf. 


Kopfhörer-Kombination 

Das Abhören des Diktates erfolgt über 
die Kopfhörer-Kombination Teleclip D. 
Sie besteht aus Ohrbügel (11), Ohr- 
gabel (10) und Miniaturhörer. 


Diktathülle 

Die Plastik-Diktathülle (7) nimmt neben 
dem Vorgang auch die Diktatfolie auf. 
So ist gewährleistet, daß der ganze 
Vorgang vom Diktat bis zum Postaus- 
gang zusammenbleibt. 


Koffer für Diktiergerät 301 

Für die Mitnahme dieses handlichen 
Gerätes auf Reisen steht ein form- 
schöner Kunststoff-Koffer (2) zu Ihrer 
Verfügung. 


Olympia ist einer der größten und be- 
deutendsten Büromaschinen-Hersteller 
der Welt. Wir kennen kein Land, in dem 
es Olympia nicht gibt. 


Olympia baut Maschinen zum Schrei- 
ben. Zum Rechnen. Zum Diktieren. 
Zum Kopieren. Zum Buchen. Für die 
Datenerfassung. Und für die Datenein- 
und -ausgabe. Und Olympia sagt Ihnen 
auch, welche Maschine oder welches 
System für Sie richtig ist. 
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